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本製品の背面には 「 USB ポート」が装備されています。付属のソフトウェア [ USB 機器管理ツール]をインストールすることで、プリンタやハードディスクなどの USB 機器を、ネットワーク上の 
ハ°ソコンで共有することが'できます。 
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管理 ツール 


無線 LAN パソコン 
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管理 ツール 


無線 LAN パソコン 


本製品 
(無線ルータ） 
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管理ッ-ル 

有線 LAN パソコン 
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ルータモード 

USB ポートを利用するときは、 
本製品をルータモードで動作 
させることをお勧めします。 




USB ケーブル 




USB 機器 
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USB に対応したプリンタ、 HDD 、 

DVD ドライブ、スキヤナ 、 USB メモリなど 


•共有している USB 機器は、ネットワーク上の 
いずれかのユーザーが使用することができ 
ます。二人以上のユーザーが同時に使用す 
ることはできません。 

•いずれかのユーザーが使用している USB 
機器に接続するには、いったん USB 機器の 
使用を終了してもらう必要があります※。 

※ [ USB 機器管理ツール]には、 USB 機器を使 
用中のユーザーに、使用の終了を依頼する 
「 USB デバイス切断リクエスト」があります 
(— P 4 「他の人が使用中の USB 機器を使用 
したいとき」）。 


ぬ 


例えばプリンタを共有する 


自分のパソコンの前にいながら、別の部屋にあるプリンタから印刷できます。 




ハ 0 ハ 0 •ママ 
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みんなが使いやすい 
リビングにプリンタを 
設置できます。 


本製品 
(無線ルータ） 


プリンタがリビングにあっても、 
パソコンをリビングに持って行つ 
たり、長いケーブルでパソコンと 





プリンタをつないだりする必要は 

V 
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ありません。 
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USB プリンタ 




例えばハードディスクを共有する 


1台のハードディスクをみんなが共有するデータの保存場所として使用できます。 




ハ 0 ハ 0 •ママ 


有線 LAN 
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家族のアルバムを 
1か所にあつめて 
共有できます。 


本製品 
(無線ルータ） 


USB HDD 


USB HDD を接続し、写真データ 
などを保存すれば、みんなでアル 
バムを共有できます。写真データ 
に限らず、みんなで共有したい 
データの保存場所•交換場所とし 
て便利です。 


USB ハブを使うことで 
4台までの USB 機器を共有可能! 


別途、 USB ハブをご用意いただくことで、最大4台までの USB 機器を接続し、 
みんなで共有することができます。 



使用できる USB 対応機器(最大4台まで” 1 
• プリンタ(複合機含む P 2 • スキャナ • HDD * 3 

• USB メモリ • メモリリーダライタ • USB ハプ 


DVD ドライブ 


※マ記載のない USB 機器については使用できません。サポート対象外となります。また、記載の USB 機器に 
ついても、機器によっては正常に動作しない場合があります。掲載している USB 機器のすべての動作を 
保証するものではありません。 

※フ業務用レーザープリンタ等は使用できない場合があります。 

※ヨ複数の USB 機器を接続している場合、通信速度が低下することがあります。 

※斗 DVD ドライブを使用する場合、有線 LAN でのご使用をお勧めします。また、書込み動作には時間がかかる 
場合があります。 


本製品の USB ポートを利用するにあたってのご注意 


#1^8ポ_卜を利用するときは、本製品をルータモードで動作させることをお勧めします。 

動作モードについては、「0かんたんセットアップガイド^^」の PI STEP 2 をお読みください。 

•バスパワーに対応した USB ハブをご使用の場合は、接続する USB 機器の消費電流の合計が 500 mA 以下になる 
ようにしてください。 

※ご使用の環境条件によっては、消費電流の合計が 500 mA 以下の場合でも、動作が不安定になったり、 USB 機 
器が認識されないことがあります。 

•消費電流の大きな USB 機器を接続する場合は、セルフパワーに対応した USB ハブをご用意ください。 

• [ USB 機器管理ツール]は、 USB 機器を共有して使用したいすべてのパソコンにインストールする必要があります。 

• USB プリンタなどドライバのインストールが必要な場合は、 [ USB 機器管理ツール]を使用する前に、 USB 機器を 
パソコンの USB ポートに直結した状態で、ドライバをインストールし、正常に動作することを確認しておいてくだ 
さし、 0 

•本製品に USB 機器を接続後でも、ドライバのインストールは可能ですが、トラブルを避けるために、あらかじめパ 
ソコンと USB 機器を直結した状態で、正常に動作するように設定しておくことをお勧めします。 

• [ USB 機器管理ツール]を AP (アクセスポイント)モードで利用したい場合は、以下の手順にしたがって設定してく 
ださい。 

1 . 本製品の 「 RT / AP モード切り替えスイッチ」を 「 RT 」 側にして設定ユーティリティを開き、[ホー厶]で[詳細設定 
(上級者向け)]を選択し、左のメニューリストから [ LAN 側設定]を選択します。 

2. [LAN IP ] の項目にある [ IP アドレス]を、 CTU または上位のルータの IP アドレスのセグメントに合わせて入力 
します。 

例) CTU や上位ルータが「1 92.1 68.0.1 」の場合 
[LAN IP ] を n 92.168 .0. xxx 」 にする 

^— CTU 等と合わす 

※旧アドレスの確認方法は各メーカへお尋ねください。また、入力する IP アドレスは、他のネットワーク機器と重複しない 
アドレスを設定してください。 

3. [適用]をクリックして設定を保存したあと、[更新!]をクリックします。 

4. 本製品の 「 RT / AP モード切り替えスイッチ」を 「 AP 」 側に変更します。 
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USB 機器を共有するパソコンを起動し 
ます。 


Q インストール画面を呼び出します。 

•かんたんセツトアップツールの最終画面から 
インストールする場合 

[ USB 機器管理ツールのインストール]をクリック 
します。 



インターネット接続の設定が完了しました。 

引き綾き、 USB プリンタの共有機能をご利用になる場合は 
「USB 機器管理ツールのインストールクリン.クご- 
してください。 


利用されない場合は「終了する」: 
してください。 




-ク ij ツク 


•上記以外の場合 

❶付属の CD - ROM をドライブに入れます。 
春自動的に「かんたん 
セットアップツール」 

が表示されます。 



「セットアップメニュー」が表示されない場合 

マイコンピュータなどで CD - ROM の内容を表示 
し、 「 Simp [ eSetup (. exe )」 アイコンをダブルクリツ 
クします 。 Windows Vista で自動再生画面が表示 
された場合は、 [ Simp [ eSetup . exe の実行]をク 
U ツクします。 


❷ [ USB 機器管理ツールのインストール]を 
クリックします。 

インターネットの接続設定を行います。 

「スタート」をクリックしてください。 

無線ァダブタインストールのみ行う場合は、 

, TLogitec 製無線アダブタインストール」 

I をクリックしてください。 








-クりツク 


以下の手順で、ツールをインストールします。 


Windows 7/ Vista の場合 

〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示された場合 
は、 Windows ? なら[はい]を 、 Windows Vista な 
ら[許可]をクリックします。 


©〈Logitec USB 機器管理ツールインストールへ 
ようこそ〉画面 

參[次へ]をクリックし 




?) 


は、ご使用のコンビ 


ます。 


❷〈コピー先のフォルダ選択〉画面 



©〈インストールの開始〉画面 

•[開始]をクリックし 


インストー⑽眺 

プ Di； ラム * インストール 

[脚をクリックして、ィ;/スト-歧雜して< 
Looitec USB 楹器雜ツーンストー) US*? 
い.[キャン tno *クリックすると*インストー 


a 


する齡は、 
、勺!/了します • 


【戻る]をク 1 J ツクして<ださ 


ます。インストール 
が始まります。 


Windows 7/ Vista の場合 

〈 Windows セキュリティ〉画面が表示された場合 
は、[インストール]をクリックします。 


❺ 〈Logitec USB 機器管理ツールインストール〉 
画面 

»[はい]をクリックし 
ます。 


Logitec USB 梅器音理ツーノレ0ズトール 


このアプリケーションを使用するには、 Wi5d< 
胃 BP の例外リストに雖する必要があります ■ 


アプリケーシヨンを例外リストに登録しますか？ 


以下の画面が表示されます。使用する 
条件を選択し、[次へ]をクリックします。 



-①選択する 


②クリック 


>本製品に接続した USB 機器をひとりで使用 
するのか、複数のユーザーで使用するのかを 
選択します。 


新しぐ険出 
したデバイス 
を自動的に 
接続する 


利用する 
USB デバイス 
を選択して 
接続する 


ひとりで使用するときに 
選択します。 


参 


本製品に接続している USB 機器をひとりで 
使用します。 


みんなで共有するときに選択します< 


どちらを選べばよいかわからない 
ときは、こちらを選んでください。 



本製品に接続している USB 機器を 
家族など複数のユーザーで共有し、 
切り替えて使用します。 


Q 以下の画面が表示されます。 



[完了]をクリックします。 


クリック 


OOBS へ進みます。 


インストールする [Mac 編 ] 


パソコンに CD - ROM ドライブがない場合は、 P 4 「こんなときには」の Q 5 をお読みください。 


USB 機器を共有する Mac を起動し、 
付属の CD-ROM 
をドライブに 
入れます。 


□r 

I 、, - - V ' 


Q マウントされた CD - ROM の内容を 
表示し、 [ Mac ] フォルダにある 
「 VII 0—091214_ AAAC.zipJ を 
ダブルクリックします。 


I し 


VI 10_091214_MAC.zip 


ダブルクリック 


※ファイル名の数字は、 
出荷時期により異なる 
ことがあります。 


[ USBDeviceManager ] フオルダを開き、 
「 CosetupJ をダブルクリックします 0 


一 


USBDeviceManager 




Cosetup 


ダブル 
ク 1 ノック 


Q [続ける]をクリックします。 



[インストール]をクリックします C 



クリック 


「名前 J と「パスワード』の入力画面が表示された場合 

現在□グイン中のアカ 
ウントの名前とパスワー 
ドを入力します。 


Q 


パスヮート•： [•. I 

® (キャンセル) 卜 




このソフトウェアをインス! J レすると、インス 
卜ールが終了したときにコンピュータの再起動が必 
■になります。 


左の画面が表示された 
ときは、[インストールを 
続ける]をクリックしま 
す0 


0 [再起動]をクリックします。 



Q l = Wj = HJ へ進みます。 


-クリック 
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U パソコンと USB 機器を USB ケーブルで直結し、正常に 
動作するか動作チェックします。本製品(無線ルータ） 
に接続する USB 機器は、すべて動作チェックします。 



USB 機器をつなぎましよう 


本製品の USB ポートに USB 機器をつなぐ前に、パソコンと USB 機器を直結した状態で、 
正常に使用できるかをチェックします。 


確実に USB 機器が使えるように、 
あらかじめ準備をしたうえで、 

本製品の USB ポートに 
接続しましよろ 
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USB ケーブル 


_ USB 機器の操作方法等は、 USB 機器の説明書をお読みください。 
〖動作チェックが終われば、パソコンから USB 機器を取り外します。 


パソコンと直接つないで正常に動作していない USB 機器は、本製品 
の USB ポートにつないでも使用することはできません。 



Q 本製品の USB ポートに USB 機器をつなぎます。 

\((〇 


本製品 




USB 機器 


I 




USB ケーブル 



Q ttJJzKI へ進みます。 


2台以上の USB 機器を接続したい場合 

本製品は、別途ご用意いただいた USB ハブを使うことで、最大4台の USB 機器を 
同時に使用することができます。バスパワー対応の USB ハブでご使用になる場 
合は、 P 1 「本製品の USB ポートを利用するにあたってのご注意」をお読みください。 


STGP 


USB 機器を 
使つてみましよろ 


画面例は Windows 版を使用していますが 
Mac 版でも手順は同じです。 




USB 機器に接続する 


Q パソコン、本製品、 USB 機器の電源がオンになっている 
ことを確認します0 

Q [USB 機器管理ツール]を開きます。 


画面右下のタスクトレイにある [ USB 機器管理ツール]のアイコン 
をクリックします。 



クリック 


^見つからない場合は、プログラムメニュー等から起動したあと、 
タスクトレイのアイコンをクリックします。 


Dock 上にある@をクリックします。 

• 見つからない場合は、[アプリケーシヨン]フオルダ— [ Logitec ] 
フオルダにある [Logitec Device Manager ] をダブルクリック 
します。 


Mac 版ではじめて [USB 機器管理ツール]を起動したとき 

USB 機器の接続条件を選択する画面が表示されます。条件を選択後、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 

• ひとりで USB 機器を使用する場合 
—「新しく検出した USB デバイスを自動的に接続する」を選択します。 

• みんなで USB 機器を共有する場合、どちらを選択したらよいかわから 
な場合 

—「利用する USB デバイスを選択して接続する」を選択します。 


USB 機器の接続を解除する 


接続を解除するときは以下の点にご注意 < ださい 
•プリンタの印刷中、ファイルの保存中などデータを送受信しているとき 
は、接続を解除しないでください。ファイルを破損する恐れがあります。 
•使用している USB 機器に切断のための特別な手順がある場合は、その 
手順に従ってから、 [ USB 機器管理ツール]の接続を解除してください。 


Q 使用したい USB 機器を選択し、白をクリックします。 


❼ Logitec USB 機器音理ッ- 

⑩ Loettec 



_ステータスの内容 

E 


Loqitec Corp. LHD USB Device 

使用できます 1 L 


ステータス 


①選択 
(ク 1 ノック） 


• 「使用できます」と表示された 
USB 機器のみ選択できます。 
參ただし、起動時に USB 機器に 
自動接続するよろに設定して 
いる場合は、「あなたが使用中 
です」と表示されます。 


使用できます 

[ USB 機器管理ツール]から接続することで、 
使用できるようになります。 

あなたが 
使用中です 

すでに接続済みで、使用中の状態です。 

他の人が 
使用中です 

共有する他の人が使用中です。 

[ USB 機器管理ツール]の機能を使って、使用の 
中止を依頼するメッセージを相手のパソコンに 
送ることが出来ます。操作方法は、 P 4 「他の人が 
使用中の USB 機器を使用したいとき」をお読み 
ください。 


接続している USB 機器がリストに表示されない場合 

P 4 「こんなときは」の Q 2 をお読みください。 


Q USB 機器に接続し、リストの表示が「あなたが使用中です』に変わります c 




Logitec Corp. 


LHD USB Device 


〇あなたが使用中です 


> これで USB 機器を使用することができます。 


Q 


Q 接続を解除する USB 機器を選択し、运をクリックします。 



-①選択 
(クリック） 


②クリック 


切断を確認するメッセージが'表示され 
ますので、[はい]をクリックします。 


Logitec USB 機器昏理ツール 

Logjtec^Corp. LHD USB # Device^ 


接続を切盱します印？ 


〇切断 B 寺に確認メッセージを表示しな 0(D) 


はい ( Y ) ] I 




-ク IJ ツク 


切断する前に、データの送受信中でないこ 
とを確認して<ださい 

本製品(無線ルータ)〜 USB 機器のあいだ 
でデータの送受信がないことを確認してか 
ら、[はい]をクリックしてください。 


Q 接続が解除され、リストの表示が 
「使用できます j に戻ります。 


Logitec Corp. LHD USB Device 

io 使用できます 


LAN-W300N/DR 


USB 機器を取り外すには 


❶取り外したい USB 機器のステータスが「使用できます」 
になっていることを確認します。 

• 「あなたが使用中です」「他の人が使用中です」と表示 
されている場合は、使用中の利用者が接続を解除する 
よ e > にしてください。 

❷確認が終われば、 USB 機器を本製品または USB ハブ 
の USB ポートから外します。 

• USB 機器に電源がある場合は、先に電源をオフにして 
から外してください。 


[USB 機器管理ツール]を終了するには 


❶すべての USB 機器の接続が解除されていることを 
確認します。 

❷確認が終われば、 Windows では画面右上のを、 
Mac では画面左上のをクリックします。 

©終了を確認する画面が表示されますので、[はい]を 
クリックします。 
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他の人が使用中の USB 機器を使用したいとき 


他の人が使用中の USB 機器を使用したいときは、その相 
手にメッセージを送って、使用を終了してもらうよう依頼 
することができる 「 USB デバイス切断リクエスト」機能が 
あります。 

^ - ' 

•兄がプリンタを使用中なので、妹が切断を依頼する 
メッセージを送信します。 


Q 接続したい USB 機器を選択し、 I卩I をクリックします 



•妹のメッセージを見て兄が使用を終了すると、妹のパ 
ソコンで USB プリンタから印刷できるようになります。 



Q 



"7^ 切断を依頼した側の画面 切断を依頼された側の画面 


❼ Logitec USB 梅 器苜理ッール 


❼ Logitec USB 拥器苜理ッール 




USB デパイス切断リクエスト 
さんに Logitec 

Corp . LHD USB Device の切断 
リクエストを送信しています。 


しば5くお待ちください… 


Pi 


USB デパイス切断リクエスト 

さんから Logitec 
Corp . LHD USB Device の切断 
リクエストを受けました， 



今 


Logitec Corp. LHD USD 
ますか？ 



切断を依頼された側の操作 

USB 機器との接続を解除して 
よい場合は、[はい]をクリック 
します。 


ク I ノック 


Q 切断を依頼した側のリストのステータスが[あなたが使用中です]に変わり、印刷できるようになります。 


d Logitec USB 機器管理ツール 


⑩ Logitec 


^^ EPSON USB Pi 

MpP プリンタ 


I Logitec Corp. LHD 

ストレージデパイス 
Ur 〇あなたが使用中です 


ちょっと便利な使い方 プリンタの自動接続設定 


「プリンタの自動接続設定」をすると、本製品の USB ポートにつないだプリンタから印刷す 
る場合、接続操作をしなくても、自動的に USB プリンタに接続し、印刷を実行することがで 
きます。 


印刷のたびにプリンタへの接続操作を 
しなくてよい、便利な機能です。 




USB プリンタのドライバ等のインストールを完了していますか？ 

あらかじめ、パソコンと USB プリンタを直結した状態で、ドライバ等のインストールは完 
了しておいてください(準備のしかた— STEP 2 の手順〇 ) 。 


Q 使用するプリンタをリストから選択し、 
[E1. をクリックします。 



①選択 
(クリック) 


②クリック 


Q 【オプション】タブを選択します c 



クリック 



白勅接続設定 


Q [自動接続を有効にする]をチヱックし、 
[印刷を行ろときのみ自動的に接続を 
行う]を選択します。 


Q [OK] をクリックします。 

0招続畤(こ指定アブリケ-シヨ:/&起肋する⑸ 
p 1 1 射狐 . I 

□ アブリケーンヨン終了時に自助的(こ切断寸 5( D ) 


続設: 
I 囝涵 

f 


播続を有劝にす 
LJSB 7) 彳イスを検出したときは自劫的に接続を行う ( U ) 


卸.:^；^择続の設定内容を確認する埸合は mis ] ti ) 


リ妁してくださレ 
〇 自助ブリン例梁能は使用で•きます。 [ 


m 接続中に異常が発生したときは自勖的に再格続を行う ( e ) 


-①チェック 
(ク 1 ノック） 

-②選択 
(クリック） 


[設定]または 
[確認]ボタン 


] [設定]ボタンと[確認]ボタン 

L - V 籲[設定]ボタンが表示されている場合は、クリック 
して、プリンタが使用できるか確認してください。 

: • [確認]ボタンが表示されている場合 、このボタン 
をクリックすると、自動接続設定をしているプリ 
ンタの情報が表示されます。詳しくは PDF 版 
「ユーザーズマニュアル」をお読みください。 


I 【。に - 勺')、、 J 勺 

參これでプリンタの自動接続設定は完了です。 
印刷を実行すると自動的に USB プリンタと接続 
され、印刷できるようになります。 


\ \ 他の人が印刷中に、印刷を実行した場合 

V •相手が「プリンタの自動接続機能」を使用してい 
る場合 

—相手の接続が自動的に解除されたあと、印刷 
を開始します。 

•相手が「プリンタの自動接続機能」を使用してい 
ない場合 

—相手が接続を手動で解除したあと印刷を開始 
: します0 




こんなときには ^困ったときにお読みください 



Q 1： 本製品(無線ルータ)が [ USB 機器管理ツール]のリストに表示されない。「ネットワーク上にデパイスサーバが見つかりませ 
ん〇 J と表 7 F される0 


Q 4： クライアントユーティリティでプリンタの自動接続機能を使用すると、印刷が最後まで完了でき 
ません。 


A 1： ①本製品憮線ルータ)の電源を入れた直後は、本製品が起動中のため認識されないことがあります。1分以上お待ちください。 

② 必要な機器のケーブルが正しく、つながれていることを確認してください。 

③ 本製品憮線ルータ)の電源が入っていることを確認してください。 

④ 本製品を AP モードでご使用なる場合、 P 1「 本製品の USB ポートを利用するにあたってのご注意」にある AP モードでの使用方法をお読みになり、 
設定が正しいかをご確認ください。 

⑤ セキュリティソフトのファイアウォール機能等により、本製品が認識できないことがあります。セキュリティソフトでポート番号 「 TCP/UDP 
1954〇番ポート(送受信)」が例外登録されてしヽるか確認してください。されていない場合は、例外登録をおこなってください。 

※ [USB 機器管理ツール]インストール時に Windows ファイアウォールの例外リストに登録するかをたずねる確認メッセージが表示されてし味す。この時点で[はい]をクリック 
してし、る場合は、例外登録されています。 


A 4： 印刷が完了するよりも前に、 [ USB 機器管理ツール]がプリンタの接続を自動で切断している可能性がありま 
す。以下の手順で切断までの時間を長くしてください。 

1 . リストから設定を変更する USB プリンタを選択します。 

2. をクリックします。 

3. 〈USB Printer のプ□パティ〉画面が表示されます。【オプション】タブを選択します。 

4. [設定]ボタンをクリックします。 

5. 〈自動プリンタ構成〉画面が表示されます。 [ EP 刷ジョブ送信後に切断するまでの時間]を長く設定し、[〇 K ] ボ 
タンをクリックします。 

6. 〈USB Printer のプロパティ〉画面で [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じます。 


Q 2： 接続している USB 機器が [ USB 機器管理ツール]のリストに表示されない。「ネットワーク上に USB デバイスが見つかりませ 
ん〇 J と表 7 F される0 

A 2： ① 必要な機器のケープルが正しく、つながれてし、ることを確認してください。 

② 本製品憮線ルータ)、 USB 機器など、すべての機器の電源が入っていることを確認してください。 

③ 上記を確認しても、リスト上に認識されない USB 機器がある場合 

争パソコンを起動したままの状態で、認識されない USB 機器の USB ケーブルをいったん抜いて、もう一度、差し込んでください。 

争バスパワー対応の USB ハブを使って、複数の USB 機器をご使用の場合、電力不足が考えられます。セルフパワー対応の USB ハブをご使用にな 
るか、接続する USB 機器の台数を減らしてみてください。 


Q 3： USB 接続のスピーカや Web カメラは使用できますか。 


A 3： 



USB 接続のスピーカ、 Web カメラなど、アイソク□ナス転送で動作する USB 機器については、本製品では、サボート対象外となってしヽます。 
本製品で使用可能な USB 機器は以下の機器となります。 

• USB プリンタ (複合機含む)※ • USB スキヤナ • USB HDD • USB DVD ドライブ • USB メモリ • USB メモリリーダライタ • USB ハブ 
※記載の USB 機器につしヽても、機器によっては正常に動作しない場合があります。掲載している USB 機器のすべての動作を保証するものではありません。 

※(^已プリンタについては、業務用レーザープリンタ等は使用できない場合があります。 

※複数の USB 機器を接続している場合、 USB ハードディスクなどの通信速度が低下することがあります。 


Q 5： パソコンに CD - ROM 対応ドライブがない場合は、どうしたらよいですか。 

A 5： 以下の手順でダウンロードしたプ□グラムから実行してください。 

1 . ご使用になるハ°ソコンから、インターネットに接続できるように設定します。 

2. □ジテックホー厶ページ ( http :// www . logitec . co . jp /) の「ダウン□—ド」ページから、本製品のセットアッ 
ププ□グラムをダウン□ードします。 

3. ダウンロードしたプログラムを使って、インストールを実行します。 

Q 6： Windows 環境で USB HDD に接続後、 HDD にアクセスしても、しばらく応答がなぐよります。 

A 6： ご使用の環境によっては、パソコンが HDD 内のデータを読み込むのに時間がかかる場合があります。読み込み 
が完了するまで、しばらくお待ちいただしてから、 HDD にアクセスするようにしてください。 



4 LAN-WH 300 AN/DGR USB かんたん接続ガイド 2010 年 10 月 25 日第 1 版□ジテック株式会社 從〇彳〇 Logitec Corporation. All rights reserved 






















































































































































































